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Lidera tu futuro. 
Ciudad de México, a 05 de abril 2024. 


ESTIMADO PADRE DE FAMILIA /TUTOR 
NIVEL MEDIA SUPERIOR 
PRESENTE. 


Con el gusto de saludarles por este medio hacemos del conocimiento que 
con esta fecha el MTRO. EMMANUEL GUERRERO AGUIRRE dejo de prestar sus 
servicios como director técnico de Preparatoria, por una promoción laboral 
dentro de nuestra Institución, por lo que le deseamos el mejor de los éxitos 
en su nueva gestión. 


Asimismo, tenemos el gusto de presentarles a la MTRA. ILAANA GABRIELA 
TEJADA RAMIREZ, quien a partir de esta fecha se encuentra a cargo del nivel 
como Directora técnica de Preparatoria y Bachillerato, quien estará como 
responsable del nivel medio superior. 


La Mtra. lliana Tejada cuenta con una amplia experiencia en la atención, 
gestión y servicio de estudiantes, por lo que confiamos en ella para 
desempeñar el cargo. 


Sin otro particular agradecemos su atención a la lectura del presente. 


ATENTAMENTE 


DIRECCIÓN GENERAL 


